ERAZM Szreniawa RUPNIEWSKI 


przeżywszy lat 50, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami. zasnął 
w Panu dnia 27 grudnia 1903 r. 


spoczynku. 


Zakład pogrzebowy jana Wolucge ul. św. Tomaaza L. 4. Filia wi. Kopernika L. 6. Crotonkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


